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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. 52605/2567 

Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Αγ. 
θεοδώρων ν. Κορινθίας». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33/Α) και ειδικότερα το άρ¬ 
θρο 3. 

2. Τις διατάξεις του ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το 
άρθρο 23 παράγρ. 1. 

3. Τις διατάξεις του ν. 1658/87 (ΦΕΚ 27/Α) και ειδικότερα το άρ¬ 
θρο 4 παράγρ. 2. 

4. Την υπ’ αριθ. 69575/3018/9.10.86 απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κίνηση της διαδι¬ 
κασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Αγ. 
Θεοδώρων νομού Κορινθίας» (ΦΕΚ 1272/Δ), 

5. Το υπ’ αριθ. 7426/10.10.86 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδο¬ 
μίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Κορινθίας, προς τους αρμό¬ 
διους φορείς. 

6. Το υπ’ αριθ. 419771/2.12.86 έγγραφο του Οργανισμού Σιδηρο¬ 
δρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ), Υπηρεσίας Μελετών. 

7. Το υπ’ αριθ. 342/9.1.87 έγγραφο της Δ/νσης Γεωργίας Νομαρ¬ 
χίας Κορινθίας. 

8. Το υπ’ αριθ. 3250/1.12.86 έγγραφο της Δ/νσης Κτηνιατρικής 
Νομαρχίας Κορινθίας. 

9. Το υπ’ αριθ. Φ. 5/2990/17.11.86 έγγραφο της Δ/νσης Βιομη¬ 
χανίας-Νομαρχίας Κορινθίας. 

10. Το υπ’ αριθ. 22434/11.12.86 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρε¬ 
σίας Δήμων και Κοινοτήτων Νομαρχίας Κορινθίας. 

11. Το υπ’ αριθ. 6218/86/18.2.87 έγγραφο του Τμήματος Κοι¬ 
νωνικής Πρόνοιας της Νομ. Κορινθίας. 

12. Το υπ’ αριθ. 12249/28.11.86 έγγραφο του Τμήματος Συγκοι¬ 
νωνιών Νομαρ. Κορινθίας. 

13. Το υπ’ αριθ. 3317/1.12.86 έγγραφο της Δ/νσης Εγγείων Βελ¬ 
τιώσεων Νομαρχίας Κορινθίας. 

14. Το υπ’ αριθ 29799/27.11.86 έγγραφο του Οργανισμού Τηλε¬ 
πικοινωνιών της Ελλάδας Α.Ε. (ΟΤΕ) Συγκρότημα Κορίνθου. 

15. Το υπ’ αριθ. Φ. 6Α/2/5524/27.11.86 έγγραφο του Υπουρ¬ 
γείου Πολιτισμού, Δ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτή¬ 
των Ναυπλίου. 

16. Το υπ’ αριθ. Φ03/1914/5.2.87 έγγραφο του Υπουργείου Πο¬ 
λιτισμού, 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Πατρών. 

17. Το από 27.12.86 έγγραφο του Συλλόγου γυναικών, Αγίων Θε¬ 
οδώρων Κορινθίας. 

18. Το υπ’ αριθ. 20112/12.11.86 έγγραφο της Ελληνικής Τράπε¬ 
ζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (ΕΤΒΑ). 

19. Την υπ’ αριθ. 95/86 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου 


Αγ. Θεοδώρων. 

20. Την από 1.7.87 πρακτ. 4 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωρο¬ 
ταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού Κορινθίας, αποφασί¬ 
ζουμε: 

1) Εγκρίνεται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του οικισμού Αγίων 
θεοδώρων του νομού Κορινθίας, όπως τα όριά του προσδιορίζονται με 
κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π-1.5 σε κλίμακα 1:5.000. Το παραπάνω 
σχέδιο περιλαμβάνει κυρίως: 

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού για πληθυσμιακό μέγε¬ 
θος 3.800 περίπου κατοίκων, με: 

α) Την ένταξη στο σχέδιο πόλης εκτάσεων πυκνοδομημένων, αραιο- 
δομημένων και αδομήτων που μαζί με το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης του 
οικισμού αποτελούν μία (1) πολεοδομική ενότητα (γειτονιά) με μέση πυ¬ 
κνότητα 100 κατ/Ηα και μέσο Συντελεστή Δόμησης 1, όπως φαίνεται 
στο χάρτη Π. 1.5. 

β) Τον προσδιορισμκό των χρήσεων γης όπως φαίνεται στο χάρτη 
Π-1.3 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα: 

Τη χωροθέτηση των κεντρικών λειτουργιών στο σημερινό κέντρο 
(κατά μήκος της Π.Ε.Ο.). 

Τη χωροθέτηση δημοτικής αγοράς πάνω στη συλλεκτήρια που συν¬ 
δέει το κέντρο του οικισμού με τις περιοχές επέκτασης. 

Τη χωροθέτηση κοινωνικού εξοπλισμού και ειδικότερα: 

- Χώρων εκπαίδευσης (νηπιαγωγείου, δημοτικού σχολείου με διατή¬ 
ρηση του υπάρχοντος δημοτικού σχολείου καθώς και του γυμνασίου- 
λυκείου). 

- Χώρων περίθαλψης και πρόνοιας (περιφερειακό ιατρείο, παιδικοί - 
βρεφικοί σταθμοί). 

- Χώρου αθλητισμού, στην περιοχή που προβλέπεται από το υπάρχον 
σχέδιο, με επέκταση του γυμναστηρίου. 

- Χώρου πολιτιστικών λειτουργιών. 

- Τη δημιουργία πάρκου πόλης. 

- Τη διεύρυνση του χώρου της κεντρικής πλατείας. 

- Τη διαμόρφωση του παραλιακού χώρου που βρίσκεται στην ανατο¬ 
λική ακτή του οικισμού. 

- Τη διαμόρφωση του χώρου γύρω από την εκκλησία των Αγίων Θε¬ 
οδώρων. 

- ^η διαμόρφωση του τριγώνου δίπλα στην ισόπεδη διάβαση του 
τραίνου με την Π.Ε.Ο. δυτικά του Σιδηροδρομικού Σταθμού. 

- Τη χωροθέτηση μικρών κοινοχρήστων χώρων δυτικά του οικισμού 
κατά μήκος του ρέμματος που οριοθετεί το σχέδιο. 

- Την οργάνωση παιδικών χαρών μέσα στους ελεύθερους κοινόχρη¬ 
στους χώρους. 

- Την ανάπτυξη κατά τα λοιπά χρήσεων γενικής κατοικίας. 

Τη χωροθέτηση τουριστικής ζώνης στην παραλία. 

Τη χωροθέτηση καταφυγίου αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυ- 

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας του οικισμού σε κατοί¬ 
κους των αναγκών σε γη (Ηα) για κοινωνική υποδομή με προοπτική 
την επόμενη πενταετία, όπως στους πίνακες Α. 11.6 και Α. 11.2.1 
αναφέρονται. 
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δ) Τις προτάσεις για την οργάνωση της μεταφορικής υποδομής όπως 
φαίνεται στους χάρτες Π-1.3 και Π-1.5 σε κλίμακα 1:5000. 

Βασικότερες παρεμβάσεις είναι: 

- Μετατόπιση της σιδηροδρομικής γραμμής παράλληλα προς την 
Εθνική οδό εκτός οικισμού και δημιουργία νέας αρτηρίας στη θέση της 
σιδηροδρομικής γραμμής μετά τη μεταφορά της. 

- Δημιουργία συλλεκτηρίων οδών που συνοδεύουν το κέντρο του οικι¬ 
σμού, τους βασικούς κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους του οικι¬ 
σμού μεταξύ τους καθώς και με την αρτηρία. 

- Δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων. 

- Δημιουργία χώρων στάθμευσης εκτός οδού. 

ε) Τον καθορισμό ζωνών ανάπλασης με εφαρμογή του άρθρου 13 του 
ν. 1337/83 όπως φαίνεται στο χάρτη Π. 1.5 σε κλίμακα 1:5.000. 

ζ) Την ανάπτυξη προγράμματος οργανωμένης δόμησης (κοινωνικής 
κατοικίας) όπως φαίνεται στο χάρτη Π-1.5 σε κλίμακα 1:5.000. 

Β. Τις προτάσεις για τη λήψη μέτρων για την προστασία του περι¬ 
βάλλοντος όπως φαίνεται στο .χάρτη Π-1.1. Π-1.4 σε κλίμακα 
1:25.000 και στους χάρτες Π.-1.3 και Π. 1.5 σε κλίμακα 1:5000. 

Βασικότερες παρεμβάσεις είναι: 

α) Δημιουργία ζωνών. 

- Προστασίας ακτών. 

- Προστασίας χερσαίων οικοσυστημάτων (περιοχή του ηφαι¬ 
στείου). 

- Προστασίας υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων (ελατοδάση του Κι- 
θαιρώνα). 

Γ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υπο¬ 
δομής και ειδικότερα: 

α) Δίκτυο ύδρευσης. 

- Τη σταδιακή ανακαίνιση των παλαιομένων τμημάτων των αγω¬ 
γών. 

- Την εκπόνηση υδρογεωλογικών ερευνών για την αύξηση της διαθέ¬ 
σιμης ποσότητας νερού και την αντιμετώπιση μελλοντικών προβλημά¬ 
των λόγω της ρύπανσης των νερών. 

β) Αποχέτευση ακαθάρτων. 

Την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και κέντρου καθα¬ 
ρισμού των λυμάτων σε παραλιακή βαλτώδη περιοχή δυτικά του ρέμα¬ 
τος που οριοθετεί το σχέδιο πόλης όπως φαίνεται στο χάρτη Π-ΙΙ.1 σε 
κλίμακα 1:25.000. 


γ) Ηλεκτρική ενέργεια. 

- Την επέκταση του δικτύου και την κατασκευή υποσταθμών στην πε¬ 
ριοχή επέκτασης του σχεδίου και στήν βιοτεχνική ζώνη όπως φαίνεται 
στους χάρτες Π-ΙΙ.1 σε κλίμακα 1:25.000 και Π-11.2 σε κλίμακα 
1:5.000. 

- Τη μεταφορά των γραμμών υψηλής τάσης που διέρχονται πάνω 
από τις δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων του διυλιστηρίου κα¬ 
θώς και η μεταφορά του ΚΥΤ που είναι δίπλα από τις δεξαμενές όπως 
φαίνεται στο χάρτη Π-ΙΙ.1 σε κλίμακα 1:25.000. 

δ) Γεωθερμία. 

Τη δημιουργία γεωθερμικών σταθμών ζεστού νερού. 

Δ. Τις προτάσεις για την ασφάλεια και προστασία της πόλης σε περί¬ 
πτωση θεομηνιών και ειδικότερα: 

- Τη βελτίωση του δικτύου των δασικών δρόμων και τη δημιουργία 
ζωνών πυρασφάλειας μετά από ειδική μελέτη από το δασαρχείο. 

- Τη λήψη μέτρων πυροπροστασίας των διυλιστηρίων. 

- Την εγκατάσταση σημείων υδροληψίας για πυρόσβεση. 

- Τον καθορισμό χώρων συγκέντρωσης του κοινού σε περίπτωση 
ανάγκης. 

Ε. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω πέντε (5) χαρτών και.δύο (2) 
πινάκων θεωρημένων από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολεοδομικών 
Εφαρμογών με την υπ’ αριθ. 52605/1987 πράξη του δημοσιεύονται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την απόφαση αυτή. 

2) Εντός της περιοχής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και ειδι¬ 
κότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ’ αυτό οικο¬ 
δομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατά¬ 
ξεις ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική αρχή ο πλήρης φάκελ- 
λος με τα απαραίτητα για την έκδοσή της οικοδομικά στοιχεία μέχρι την 
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή 
εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις δια¬ 
τάξεις του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός». 

3) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 17 Αυγούστου 1987 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 
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Πρωτεύον εναεριο δίκτυο.ιττι σίδηρων στυλών 

Μβ» β·π■■ *ν*ν« ο» ί ραίο 

Πρωτεύον εναεριο δίκτυο ίεττι κυκλικών οτυλων 
Υιτοοταδυοι ΔΕΗ 

Κέντρο τηλεπικοινωνιών 
Υπηρεσίες ΟΤΕ 


- Μα . 3?<(σ3/α? 

«“Ο» *»*<**>„ 


ΑοΛιανν 


(7 /40? 

* 6/η*ρ 


|3^Β' 


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΧΟΜΗ 


π:..; Μ 


ΎΤΗ. ΑΠαΧΕΤΒΥΖΝ. 
ΠΙΚΟΙΝΡΤΝΙΑΚΟ και 
ΓΕΙΑΚΟ ΧΥΖΤΗΜΑ 


α Ρ*ί 




3 


ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟ I 


οι» Α ι ο ^ <»»?[ ΝΟΜΟΙ ΚΟΡ 1 Ν 6 ΙΑΒ 


;< ο ' - 





























ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 
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Ορια ποίίοδομ ικ«ιν *νβτ*ι»ωιΐ-(ϊ ι χον»·Λ 
ϋτ&β" «η Π Ιιικιΐί 


ΐ: Μικιη πυκνότητα {κατ./Ηα) 
καίά ηοΙεοίομί'Μκ ί νοτηία 
βηΐίΐο <ίβΛ * 14 ν' Ρ** ΜτΙ>»(-ΜηΙ< 

2 . Μιβος Ιυυτίΐίβ-πϊς Λόμηβηϊ 
ίβτο ηο*ίοΔομ·«>* {νβηιο 
Αν(ι*«]« ρΙβΙ-πΗ'Ο ρ«Γ ιιΗ><μ-ιμιΜ 


V ΠΟΜΝΗΜΑ 


Ορια εν»ε»θιμμενον οτεδ ου ιτολης Ι 9 β? 



^Ρ·α θ>ι6.ον νολι» 

Τβ *» 'ΟΜ" ββ»«βθ'ι·» Όί" 

.Ιρια ινΗνοΛομ-νιντ-,ς τοι'χτς 
ι········· Γ *·ιϊ» 4 0>εδι'·γΙβ9.. 

..ηο'»' ι α«λ ενοετίο. -%εΛ 

.. η. ΐ'ββ" ««■· * ' 

1 Μιχττ, ·£» · οττ.τβ (και·Ηα> να - *, ηελεοδοιίικη «-νοιητα 
I Χεοος Σ '.>λεοεης Δεντ^ης ·3τα ’ίολε^μίΜΐ) *ν"ΐΐ|ΐ« 



• *η'. οιχονΓ^ιιχτιε, ενιοχυστ,ε, 


,Βι 3 ζω»ημ ο ινν ειδικίν» Χιντιτρων ι 

ιε: τλν·. ΐι.ιπ, . *υ·.ιθ«*Μ.α. ιΒοΒρι.ί·. 

«. > ·ο . (·■ *αρ. γτ ϊρΟ « >} Μ ΐΜΤ/βϊ) 


Λ»ι' 


_ΓΓϋΐρ9 




Γ 52 605/47 

' /?«**» ΟΟΛούαιο,, 

2Χ'<Η„ //-π;) 700 οΛ,0„ 

** 0<βΑρ— Ο Ο 


/7 Ανροοότον /047 

* */"+* 


7///////, 


ΙΒ500| 

8 


& 


® θ 
φ 


ΒΒ3 


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 



• ΑΙΑΟΝ ΠΑΠΑ 9 ΕΟΑΟΡΟΥ 

ποΛια&ομος- ιτολ. μηχανικός 
ΑΝΝΑ ΙΙΔΗΚΟΠΟΥΛΟν 
ορχ.ηκτμυν 
ΚΟΙΤΑ! ΑΑΓΑΑΙΑΙ 
νγκινολογος · "ο* μηχανικός 
ΚΟΙΤΑ! «ΑΝΑΡΑΙ 
αγρόν τοηογρ μηχαν.κος 


ΠϋΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΑΕΟΔΟΜΙΚΟ; 
ΣΧΕΔΙΟ γ Φιι ’ 


ιουλίας 1 ·■ > 


ΑΓΙΟΙ ΟΕΟΔΩΡΟΙ 
νομο* ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 


*ν Ί·*»,* 
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ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚ Ο ΣΧΕΔΙΟ 
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ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗ! 




Αρια θεοόωροι 


’Ακ "Α γ Θεοδ->ροι 


Γ 52605/87 

'έρϊρ/ύΟ ί€<//ίτοο 00#ίΟ </θ/> '£Ό Ο 
Χ“Ζ((7' '0υ //'Π-Ι ) τθΟ ΰ/£'δ/Όθ 

0ρ. φοι/Ρ/Μ 0 ϊ ^Λορ/νΡ/απ. "■ 


/V #ν//συύΓο* /9<Ρ7 
ν α/τ^/γ 


,·, 0 

^ \ 

- \ 


_ η . ·\, Λ κ ι Λ \ 


ΚΑΠΑ ΡΕ ΜΑΙΟ Μ 


ΦΑΙΔΩΝ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΡΟΥ 
Γ *°Αεοβορτχ3-Γΐολ4^ ηχονικοο 
ΑΝΝΑ ΧΤΙΔΗΡΟηΟΥΛΟ γ 
αρκιεεκεων 
ΚΟΙΤΑ! ΛΑΓΑΡΙΑΙ 
υγιεηιολογος^υΑ+ιηχανικος 

ΚΟΣΤΑ! ΦΑΝΑΡΑ! 
αγρόν, νοηογρ. μηχανικός 


Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 


.ίΐ&.β'ΛΤ*» 8 " 


ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 


Π 


-II, 


ΥΔΡΕΥΣΗ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ. 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ και 
ΕΝΕΡΓΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 


ΚΛΙΜΑΚΑ - _ . _ . _ _ 

1:25000 ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 

ι ουΑι ος 1987 ΝΟΜΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
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